Power Source 


50A ABS No. 1 
a > 

~~ CF) 
30A ABS No. 2 50A RR DEF 
ea = y 
peed i 

50A HTR 30A P—P/SEAT 

eel 
10A ALT-CDS 


30A PSB 


4 


Ww 1 
Go) 
1 140A ALT 10A RR FOG 
=a | en 2 
a ese mace 
B23 SHORT 
Generator uC —_ Ie 
—| 
1 
CG) 
30A EFI MAIN 
— 
= 
15A H-LP (LH) 
DRL Relay 


15A H-LP (RH) 


10A MPX-B 


10A EFI NO. 1 
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LEXUS ES 350 (EM01 YOU) 


A55 
Noise Filter 
(Ghost Buster) 


G 1 
CDS 


15A RADIO NO. 1 
| oC 
10A ECU-B NO. 1 
rs 


10A DOME 


* 1: HID Type 
* 2: Except HID Type 


RR DEF Relay 
15A A/C CTRL PNL 30A AMP2 
10A E-ACM 30A AMP 
10A ETCS 20A STR LOCK 
7. 5A ALT-S 15A HAZ 
1 2 1 2 


EFI Relay 


HORN Relay 


Si 
3 | 
O 


20A A/F 
A/F Relay H-LP (LL) Relay 
no ary 
ae —)}— 


7. 5A S-HORN 


— = 
(#2) 
ov 


15A MIR HTR 


30A ST 


[ 


nm 
~< 


25A DOOR NO. 1 


ine} 


20A IG2 


i) 
~< 


15A EFI NO. 2 


10A HORN 


15A H-LP (LL) 


re) 


LEXUS ES 350 (EM01 YOU) 


Power Source 


= "S 


E60(C), E61(D) 
Main Body ECU 


lee 
Tm TT 


Eull o ° 
Traveling O O 


Power SW 


E68 


IG2 Relay 


Junction 
Connector 
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LEXUS ES 350 (EM01 YOU) 


LG 


W-B 


[| 
\/ 


E37 
Junction 
Connector 


1 15A FR FOG 
CA 7 
7. 5A A/C 


25A DOOR NO. 2 


ACC Relay 


3 
@ 
9 
@ 
10 
OF) 
TAIL Relay 
5[ — ]3 
B= 
Short Pin 
10A STOP 
30A S/ROOF 
380A TI&TE 
25A PWR 
7. 5A ECU-B NO. 2 
7 7. 5A GAUGE NO. 2 


10A IGN 


LEXUS ES 350 (EM01 YOU) 


20A CIG 


7. 5A RADIO NO. 2 


20A PWR OUTLET 


7. 5A ECU-ACC 


7. 5A H-LP LVL 


10A GAUGE NO. 1 


10A ECU IG NO. 1 


25A WIP 


10A WASH 


10A A/C NO. 2 


20A S-HTR 


7. 5A ECU IG NO. 2 


10A TAIL 


7. 5A PANEL 


30A POWER 


‘Lo 


Oo 


25A RR DOOR LH 


25A RR DOOR RH 


if 


Power Source 


O : Parts Location 


pass [se S™~—“—SCSC MT [}!W.OCCSSC“‘CNCNCSC'L 
a = 


©) :: Relay Blocks 


Relay Blocks (Relay Block Location) 
Engine Room R/B (Engine Compartment Left) 


©) : Junction Block and Wire Harness Connector 


Junction Block and Wire Harness (Connector Location) 
Engine Wire and Engine Room J/B (Engine Compartment Left) 


[_] : Connector Joining Wire Harness and Wire Harness 


Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location) 
| EA1 [69 ~~_| Instrument Panel Wire and Engine Room Main Wire (Left Kick Panel) 


LWA : Ground Points 


Ground Points Location 


| E1 |69  ~———_| Left Side of the Instrument Panel Reinforcement 
[Eee = —- - | Instrument Panel Brace LH 
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LEXUS ES 350 (EM01 YOU) 


LEXUS ES 350 (EM01 YOU) 


Memo 
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